The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





Company 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Star Link China Ltd 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 





Company's Telephone / Web 
Site 





2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 


www.hansgrohe.com.hk 


2811 5868 


2391 0356 


2391 0356 


2391 0356 


Moen China Ltd 2506 0670 
www.moen.com 
Moen China Ltd 2506 0670 
www.moen.com 
Moen China Ltd 2506 0670 
www.moen.com 
Moen China Ltd 2506 0670 
www.moen.com 





Cooper & Graham + 
Neoperl 


Cooper & Graham + 


Neoperl 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Kohler + Neoperl 


S + Neoperl 


S + Neoperl 








S + Neoperl 





MOEN + Water Nymph 


MOEN + Solex 





CGM-17350-XX + 58.8250.1 


CGM-17351-XX + 58.8250.1 


24141-1 + 30231310 


24151-1 + 30193010 


1250134-YY + 1153258 


WR-RS50207-XXWEI + NP- 


58.7407.1.0000 


WR-RS0204-XXWEI + NP- 
58.7407.1.0000 





WR-RS0205-XX WEI + NP- 


58.7407.1.0000 


HK30015 + T10126 


HK50014XXX + T10126 


HK30011 + ZNF-002 


HK10011 + T10126 





Country of Origin 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 









Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


5.4 


5:5 


9.0 


8.0 


6.9 


6.7 


6.4 


7.0 


8.6 


8.8 





Date of Issue 


30.3.2022 


30.3.2022 


28.3.2022 


28.3.2022 


31.3.2022 


15.2.2022 


15.2.2022 


15.2.2022 


15.2.2022 


15.2.2022 


28.1.2022 


28.1.2022 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 





Company's Telephone / Web 





Country of Origin 


Symbolic 











Water Efficiency] Nominal Flow 


Date of Issue 





www.hansgrohe.com.hk 


(Shower and Flow 
Controller) 


Company 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 22-0004 |Moen China Ltd 2506 0670 MOEN + Runner 425925 + 25467350801-1 China 7.9 28.1.2022 
www.moen.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 22-0003  JMoen China Ltd 2506 0670 MOEN + Solex 3851-30 + T10126 China 8.7 20.1.2022 
www.moen.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 22-0002 |Moen China Ltd 2506 0670 MOEN + Solex 3851-30 + T10126 China 1:3 20.1.2022 
www.moen.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 22-0001 Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 TRM-IT6587-YY + TRM- Italy 2.6 13.1.2022 
www.arnhold.com.hk RTVA123ZZ (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0070  JDynamic Building Material Co., Ltd 2838 0692 Kludi 68350xx-00 + 91404400-00 Germany 4 1 5.0 23.12.2021 
www.dynamichk.com (Shower and Flow I 
Controller) 
SB 21-0069 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 DH1816C + DH7005 China 8.2 23.12.2021 
hk.toto.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0068 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 2754100D + 412696040 China (Shower); 6.7 23.12.2021 
www.grohe.com Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0067 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 Grohe + Neoperl 26250XXX-head shower + Germany 8.5 6.12.2021 
www.grohe.com 31.2010.10000 (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0066  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht + Neoperl 28015979-XX0010 + Germany 6.0 30.11.2021 
www.bschk.com 31.2013.10000 (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0065 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 Dornbracht + Neoperl 28017979-XX0010 + Germany 6.0 30.11.2021 
www.bschk.com 31.2013.10000 (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0063 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26340-1 + 30231310 Germany 8.4 30.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0062 Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26277-1 + 30231310 Germany 8.5 30.11.2021 


























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





Company 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


Arnhold & Co. Ltd. 


Arnhold & Co. Ltd. 


Glory Top Building Materials Ltd 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Company's Telephone / Web 
Site 






2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Armitage Shanks 


Dornbracht + Neoperl 





24114-1 + 30231310 


24132-1 + 30486306 


24124-1 + 30486306 


24121-1 + 30486306 


24111-1 + 30231310 


24104-1 + 30231310 


24101-1 + 30231310 


BRI-MX-40002-R00 
Handshower + BRI-MX-SP- 
697 


K-18361T-ZY-YY + 1218903 


K-21335T-ZX-YY + 1169649 


B9306AA 


28016979-XX0010 + 
31.2013.10000 





Country of Origin 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 


Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.1 


5:5 


5.8 


6.1 


8.0 


8.0 


7.9 





Date of Issue 


30.11.2021 


30.11.2021 


30.11.2021 


30.11.2021 


30.11.2021 


30.11.2021 


30.11.2021 


16.11.2021 


27.10.2021 


27.10.2021 


27.10.2021 


25.10.2021 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 21-0038 


Company 


Alliance Ascent Holdings Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 


Roca Sanitaryware Ltd 


James Wong & Co Ltd 


Alliance Ascent Holdings Ltd 





H20 (Pro) Ltd 


Regent Building Material Supplies 


Company 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Arnhold & Co. Ltd. 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Company's Telephone / Web 


Site 


2372 9322 
www.allianceascent.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2391 0356 


2506 2438 
www.roca.hk 


2811 5868 


www.jameswongco.com.hk 


2372 9322 
www.allianceascent.com 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2802 3228 
www.rbmxgroup.org 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 





Grohe + Neoperl 


Grohe + Neoperl 


Galvin + Neoperl 


Schell + Delvac 


VOLA + Neoperl 


Newform + AMFAG 


Gessi + Neoperl 


Gessi + Neoperl 


Hansgrohe + TAPPA 


Dornbracht + Neoperl 





SPO2 44630300 + 1001590 


26250XXX-hand shower + 


31.2010.10000 


GR-27794-001 + NP- 
58.7407.1.0000 


AP001487XX + 
ZSP525852022 


42018 + 58.6514.10000 


29 191 06 99 + 11700000006 


O80ST + 58.6514.1 


26534.XX.XXX + RA9 


54054.XXX + 31.2018.1 


57933.XXX + 58.6266.1 


28494XXX + H-6L 


28013979-XX0010 + 
31.2013.10000 





Country of Origin 


Finland (Shower); 
UK (Flow Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


China 
(Shower and Flow 
Controller) 


Australia (Shower); 
UK (Flow Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Denmark (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy 
(Shower and Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
UK (Flow Controller) 


Germany (Shower); 
China (Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Water Efficiency| Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 








Rate 
(litre/minute) 


8.6 


6.2 


8.5 


4.8 


6.9 


8.8 


7.9 


5.4 


5.8 





Date of Issue 


25.10.2021 


25.10.2021 


25.10.2021 


25.10.2021 


25.10.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 


9.9.2021 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 21-0037  J(Luen Hing Hong Building Materials 
Limited 
SB 21-0036  JVigar International Limited 
SB 21-0035  JVigar International Limited 
SB 21-0034  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 
SB 21-0033  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 





Company 


Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Arnhold & Co. Ltd. 


SB 21-0028 |Dynamic Building Material Co., Ltd 


H20 (Pro) Ltd 


SB 21-0027 


SB 21-0026 |Arnhold & Co. Ltd. 


Company's Telephone / Web 
Site 






2391 0356 


3951 2823 


3951 2823 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2838 0692 
www.dynamichk.com 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2807 9400 


www.arnhold.com.hk 





WALRUS + Neoperl 


Fima Carlo Frattini + 


Neoperl 


Fima Carlo Frattini + 
Neoperl 


Dornbracht + Neoperl 


Dornbracht + Neoperl 


ilife + Neoperl 


AXOR + Neoperl 


Hansgrohe + Neoperl 





WR-506638-XXWE1 + NP- 


58.7407.1.0000 


F2491 + 58.8636.1 


F2621/2 + 58.8636.1 


28014979-XX0010 + 


31.2013.10000 


28012979-XX0010 + 


31.2013.10000 


26685XXX + 409374040 


27467XXX + 405390040 


27467XXX + 409374040 


K-98220T-E2-YY + 1169649 


981320xx + 58.8635.1 


28494-E1 + 58.8635.1 


28532XXX + 58.9094.1 





Country of Origin 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


France (Shower); UK 
(Flow Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


6.6 


5:7 


9.9 


6.0 


5.9 


LI 


6.4 


8.1 


5:5 


5.0 


9.1 





Date of Issue 


2.9.2021 


27.8.2021 


27.8.2021 


18.8.2021 


18.8.2021 


16.8.2021 


16.8.2021 


16.8.2021 


16.8.2021 


25.6.2021 


25.6.2021 


25.6.2021 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 21-0021 [VOLA A/S 45-70-23-55-00 Vola + Neoper VOLA FS3-XX + 58.6514.1 | Denmark (Shower); 6.8 23.4.2021 
www.vola.com Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0020  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26590XXX + 409374040 Germany 8.5 1.4.2021 
www.grohe.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0019  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26582XXX + 409374040 Germany 8.0 1.4.2021 
www.grohe.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0018  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26574XXX + 409374040 Germany 8.1 1.4.2021 
www.grohe.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0017  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Lim Bonsai + Neoperl 982269XX + 58.8639.1 China (Shower); 8.8 1.4.2021 
www.bschk.com UK (Flow Controller) 
SB 21-0016  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Lim Bonsai + Neoperl 981319XX + 58.8639.1 China (Shower); 8.9 1.4.2021 
www.bschk.com UK (Flow Controller) 
SB 21-0015 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 GROHE + Neoperl 26497XX1 + 58.7409.1 China (Shower); 15 18.3.2021 
www.grohe.com Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0014  JAlliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 8433017000037 + 1001590 Finland (Shower); 8.3 18.3.2021 
www.allianceascent.com UK (Flow Controller) 
SB 21-0013  JTOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TBW01017B + DH754G China 8.3 18.3.2021 
hk.toto.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0012  JTOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TBYVO1018B + DH754G China 7.0 18.3.2021 
hk.toto.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0011  JH20 (Pro) Ltd 2891 9772 AXOR + Neoperl 35302-E1 + 35363-180 + Germany 6.8 18.3.2021 
www.ebon.com.hk 31.2017.1 (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0010  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Gessi + Neoperl 57801.XXX + 57871.XXX + Italy 8.2 18.3.2021 
www.bschk.com 58.6272.100 (Shower and Flow 
Controller) 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 





















Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 21-0009 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TBW02005B + DH7169 China 5.8 5.3.2021 
hk.toto.com (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0008 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26516-1 + 30226410 Germany 5:7 5.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0007  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26515-1 + 30231310 France (Shower); 8.0 5.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0006  JCheung Hing Building Material & 2411 1626 Innoci + Neoperl NP7054C + 58.9091.1 China (Shower); 7.8 5.3.2021 
Engineering Company Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0005 |Cheung Hing Building Material & 2411 1626 Innoci + Neoperl NP7018C + 58.8639.1 China (Shower); 8.3 5.3.2021 
Engineering Company Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0004  JH20 (Pro) Ltd 2891 9772 Hansgrohe + Neoper 92246880-E1 + 58.6518.1 France (Shower); 8.8 5.3.2021 
www.ebon.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
SB 21-0003 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 Hansgrohe + Neoper 26810XXX + 58.9094.1 Germany 11.0 18.1.2021 
www.arnhold.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0002 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 Hansgrohe + Neoper 26812XXX + 58.9094.1 Germany 10.9 18.1.2021 
www.arnhold.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 21-0001  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 Hansgrohe + Neoper 26257XXX + 58.9094.1 Germany 10.9 18.1.2021 
www.arnhold.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 20-0060  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 GROHE 27512XX1 + 405390040 Germany ô 1 6.0 22.12.2020 
www.grohe.com (Shower and Flow I 
Controller) 
SB 20-0059  JDelabie Limited 3971 9194 DELABIE 714700GR 7.3 18.11.2020 
www.delabie.com 
- Samuel Heath V663-yy + 8-59275-1-75G UK 5:5 18.11.2020 


SB 20-0058 


Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 
www.arnhold.com.hk 











(Shower and Flow 
Controller) 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 20-0057 


SB 20-0047 
SB 20-0045 


—_ 
So 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 





SB 20-0052  JArnhold & Co. Ltd. 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 
B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


Company's Telephone / Web 


Site 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 


2391 0356 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 





Samuel Heath 


Gessi + Neoperl 


WALRUS + Neoperl 


KALLISTA + Kohler 


Gessi + Neoperl 


Gessi + Neoperl 


Gessi + Neoperl 





Gessi + Neoperl 





V654-yy + 8-50612-1-75G 


TRM-RTDO160-yy + 
ITRTVA126ZZ 


K-1129960-YY + 1030624 


57821.XXX + 57877.XXX + 
57099. XXX + 58.6272.100 


WR-590119-XXWE1 + NP- 
58.7408.1.0000 


P21514-00-YY + 1171774 


SP02138.XXX + 58.6272.100 


SP02429.XXX + 58.6272.100 


SP02388.XXX + 58.6272.100 


SPO1897.XXX + 58.6272.100 


26562XXX + 409374040 


K-14486T-E2-YY + 1088901 








Country of Origin 


UK 
(Shower and Flow 
Controller) 


Italy 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


USA (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
K (Flow Controller) 


Italy (Shower); 
K (Flow Controller) 


Italy (Shower); 
K (Flow Controller) 


Italy (Shower); 
K (Flow Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 












Grade 
(1/2/3/4) 








Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


6.3 


5.0 


8.5 


8.2 


Ta 


9.1 


8.4 


9.1 


8.1 


8.5 


7.6 


6.1 





Date of Issue 


18.11.2020 


18.11.2020 


18.11.2020 


18.11.2020 


18.11.2020 


18.11.2020 


28.10.2020 


28.10.2020 


28.10.2020 


28.10.2020 


28.10.2020 


23.10.2020 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





Company 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 





Delabie Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Shing Shun Engineering Factory 
Company Limited 


H20 (Pro) Ltd 


Luen Hing Hong Building Materials 


Limited 


Luen Hing Hong Building Materials 
Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Shun Lee Building Materials and 


Sanitary Wares Limited 


Company's Telephone / Web 
Site 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


3971 9194 
www.delabie.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 


2555 7103 
www.shingshun.com 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2391 0356 


2391 0356 


2806 0611 
www.grohe.com 


2478 2023 
www.shunlee.com.hk 





Remer + Amfag 


Gessi + Neoperl 


DELABIE + NEOPERL 


KALLISTA + Kohler 


Remer + Amfag 


Shing Shun + Neoperl 


AXOR + NEOPERL 


American Standard 





330X8DKSD20NRALTS8 + 


1735252 


38773.XXX + 31.2018.100 


813 + LDS 


26568XXX + 409374040 


P24175-00-YY + 1153561 


357UFM30XLTS8 + 1735252 


SS-13003 + SS-FC2006 


35301-E1 + 58.9090. 1 


VVR-KO313 


WR-K0213 


1582300650 


SY82914-43 





Country of Origin 


Italy 
(Shower and Flow 
Controller) 


Italy (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


France (Shower); UK 
(Flow Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 


USA (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Italy 
(Shower and Flow 
Controller) 


China (Shower); 
Germany (Flow 
Controller) 


Germany 
(Shower and Flow 
Controller) 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Grade 
(1/2/3/4) 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


7.9 


8.1 


4.9 


7.6 


6.5 


7.8 


7.2 


5.9 


7.4 





Date of Issue 


23.10.2020 


23.10.2020 


16.10.2020 


16.10.2020 


16.10.2020 


9.10.2020 


25.9.2020 


4.9.2020 


21.8.2020 


21.8.2020 


21.8.2020 


21.8.2020 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 






































Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 20-0029  JShun Lee Building Materials and 2478 2023 ZDOC076 7.1 21.8.2020 
Sanitary VVares Limited www.shunlee.com.hk 
SB 20-0028 |Shun Lee Building Materials and 2478 2023 ZDOCO070 8.8 21.8.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 
SB 20-0027  JShun Lee Building Materials and 2478 2023 2437510S017 Germany 8.3 21.8.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 
SB 20-0026 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26545XXX Germany 6.3 6.7.2020 
www.grohe.com 
SB 20-0025  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Cooper & Graham + Water Nympy OAN- China 9.0 25.6.2020 
www.bschk.com Xiamen 17307.15-XX + JSP-016 (Shower and Flow 
Controller) 
SB 20-0025 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26552XXX Germany 6.5 6.7.2020 
www.grohe.com 
SB 20-0024 |E&I International Ltd 2384 0682 BRK107-F 7.8 25.6.2020 
www.bellini-italy.com 
SB 20-0024  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26643XXX Germany 8.7 6.7.2020 
www.grohe.com 
SB 20-0023  JShun Lee Building Materials and 2478 2023 602 + ZSFROO1 China 8.2 25.6.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk (Shower and Flow 
Controller) 
SB 20-0023 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26641 XXX Germany 8.7 6.7.2020 
www.grohe.com 
SB 20-0022  JShun Lee Building Materials and 2478 2023 Delvac + Neoperl A2331540S017 + 58.8638.1 | Germany (Shower); LI 14.5.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk UK (Flow Controller) 
SB 20-0022 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 77322-CP United Kingdom 6.5 6.7.2020 
www.jameswongco.com.hk 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 

the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 

Efficiency Label 


SB 20-0021  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 315-L-318DK 8.1 3.7.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0020  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 315-L-321-F5 7.3 3.7.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0019  (Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26865-1 Germany 8 22.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 20-0018  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26227-1 Germany 8.5 22.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk 





SB 20-0017 | Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26258-1 7.9 22.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 20-0016  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 

SB 20-0015 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI Z94731 5.6 22.5.2020 
www.arnhold.com.hk 

SB 20-0014  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI Z94265 8.6 22.5.2020 
www.arnhold.com.hk 

SB 20-0013 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 TEOREMA TEO-A9C036NL-001 6.6 11.5.2020 
www.arnhold.com.hk 

SB 20-0012 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 TEOREMA TEO-A6C067NO-001 5.7 11.5.2020 
www.arnhold.com.hk 

SB 20-0011 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 ACS55051 11.2 11.5.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0010  JB.S.C. Sanitaryvvares Supply Limited 2510 2328 ACS600C6 9 11.5.2020 
www.bschk.com 


2510 2328 5B1008C00 8.4 22.5.2020 
www.bschk.com 
































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 20-0009  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.765.980.XX Germany 6.1 11.5.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0008 |JESTO (Italy Standard) LIMITED 5223 6018/3188 9398 A 13.3 11.5.2020 

SB 20-0007  JJESTO (Italy Standard) LIMITED 5223 6018/3188 9398 4.6 11.5.2020 

SB 20-0006  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 04120509200 Germany 7.9 20.1.2020 
www.bschk.com 





Number 





SB 20-0005  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.659.970.XX 10.6 20.1.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0004  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.679.970.XX Germany 6.1 20.1.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0003  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 47255.XXX 8.2 17.1.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0002  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.796.710.XX Germany 6.2 17.1.2020 
www.bschk.com 

SB 20-0001 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.002.970. XX Germany 9 17.1.2020 
www.bschk.com 











SB 19-0120  JAcme Sanitary Ware Co. Ltd. 2388 7171 EMCA EMSSHOSS China 9 1 7.2 31.12.2019 
www.acmesanitaryware.com 
hk 


SB 19-0119  JBrighten Building Materials Limited 2880 0331 Buschmann BU6628 7.9 31.12.2019 
SB 19-0118  JH20 (PRO) Ltd 2891 9772 LA TORRE SH-MASS-SOFI-E1 5.6 31.12.2019 
www.ebon.com.hk 




























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0106 


Grohe Hong Kong Ltd 
Richford Group Limited 


Kin Hing Engineering Industrial 
Company Limited 


Arnhold & Co. Ltd. 
Arnhold & Co. Ltd. 


Acme Sanitary Ware Co. Ltd. 
B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 





Arnhold & Co. Ltd. 
Arnhold & Co. Ltd. 
H20 (PRO) Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 





Company's Telephone / Web 
Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2388 7171 
www.acmesanitaryware.com 
hk 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2891 9772 


www.ebon.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 





American Standard 


Richford 


ZUCCHETTI 


Dornbracht 





FF1-CN521H0005650P 


Z94183 


E082102 


EM8008.050 + 58.8635.1 


SH009XX 


28.699.970.XX 


1267687-Y Y 


K-99945T-CL-Y Y 


B4050N-E1 


26570XXX 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 












Grade 
(1/2/3/4) 


Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.1 


5.7 


7.6 


4.7 


6.9 


9.1 


9.9 


7.1 


5.8 





Date of Issue 


27.12.2019 


16.12.2019 


16.12.2019 


16.12.2019 


16.12.2019 


16.12.2019 


6.12.2019 


6.12.2019 


6.12.2019 


6.12.2019 


26.11.2019 


26.11.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 





Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 19-0105 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26569XXX Germany 57 26.11.2019 
www.grohe.com 

SB 19-0104 |H20 (PRO) Ltd 2891 9772 G9H-60A-E1 8.6 18.11.2019 
www.ebon.com.hk 

SB 19-0103 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 Treemme RTBR268CC07 9 1.11.2019 
www.arnhold.com.hk 

SB 19-0102  JAlliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform 501X.Y.Z 10.2 1.11.2019 
www.allianceascent.com 

SB 19-0101 Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform 25015X.Y.Z 12 1.11.2019 
www.allianceascent.com 

SB 19-0100  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-77632T-XX 9.2 30.10.2019 
www.kohler.com.hk 

SB 19-0099 |B.S.C. Sanitaryvvares Supply Limited 2510 2328 46154.XXX 6.8 25.10.2019 
www.bschk.com 









SB 19-0098 |B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 23154.XXX 7.8 25.10.2019 
www.bschk.com 

SB 19-0097 |B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Cooper & Graham SKY-11900-XX 7.6 25.10.2019 
www.bschk.com 

SB 19-0096  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 27.721.970.XX Germany 11.3 25.10.2019 
www.bschk.com 

SB 19-0095 |B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.535.977.XX Germany 8.7 25.10.2019 
www.bschk.com 


SB 19-0094  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.786.710.XX Germany 6.3 25.10.2019 
www.bschk.com 


























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0082 


Company 


Vigar International Limited 


Vigar International Limited 





Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


VOLA A/S 


VOLA A/S 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 





Company's Telephone / Web 


Site 


3951 2823 


3951 2823 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


45-70-23-55-00 
www.vola.com 


45-70-23-55-00 
www.vola.com 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 





FIMA CARLO 


FRATTINI 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Dornbracht 





AJF-211 


F2396/2 


92724-1 


26608-1 


92723-1 


92246-1 


24015-1 


24014-1 


24011-1 


28.689.970.XX 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Denmark 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Grade 
(1/2/3/4) 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


5.6 


5.6 


1D 


8.1 


8.1 


8.1 


8.5 


8.5 


7.8 


7.8 


8.5 


5.8 





Date of Issue 


14.10.2019 


14.10.2019 


28.8.2019 


28.8.2019 


28.8.2019 


28.8.2019 


28.8.2019 


28.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0070 


Company 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


. Sanitarywares Supply Limited 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Tin Fat Plastics (International) Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


Company's Telephone / Web 
Site 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2893 5663 
www.tinfat.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 





Cooper & Graham 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





SKY-12999-XX 


14372. XXX 


45154.XXX 


58148.XXX 


23155.XXX 


47288. XXX 


15186.XXX 


92210-1 


26603-1 


26602-1 





Country of Origin 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 








Grade 
(1121314) 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.4 


8.7 


7.8 


8.7 


8.7 


8.6 


8.6 


8.6 


3.8 


7.9 





Date of Issue 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


16.8.2019 


2.8.2019 


2.8.2019 


2.8.2019 


2.8.2019 


31.7.2019 


31.7.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





Company 


SB 19-0069 |H20 (PRO) Ltd 


SB 19-0068  JH20 (PRO) Ltd 


Star Link China Ltd 
Star Link China Ltd 
Star Link China Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 
Hansgrohe Pte Ltd 


SB 19-0058 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Company's Telephone / Web 
Site 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2811 5868 


2811 5868 


2811 5868 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Englefield 





273XX-E1 


K-98951T-ZX-YY 


K-14486T-AK-YY 


K-R97009K-ZZ-YY 


24017-1 


24016-1 


26601-1 


26600-1 


26609-1 


28469-1 


96028H-XX 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 









Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


5.8 


8.9 


6.1 


6.4 


8.5 


8.3 


8.3 


8.7 


8.7 


8.7 


5.6 


10.4 





Date of Issue 


31.7.2019 


31.7.2019 


31.7.2019 


31.7.2019 


31.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 


30.7.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0047 


SB 19-0046 


Company 





Kohler Asia Pacific Ltd 


Pacific Building Material (Project) 


Limited 


Pacific Building Material (Project) 


Limited 


E&I International Ltd 


E&I International Ltd 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Alliance Ascent Holdings Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


2528 2230 
www.pls.hk 


2528 2230 
www.pls.hk 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2372 9322 
www.allianceascent.com 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





Englefield 


Systempool 


Systempool 


Bossini 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





22396H-XX 


250024806 


250024789 


G1001XXX 


G1010XXX 


29783. XXX 


RIR4646.238 


1003 15000030008 


26827-1 


26221-1 


2T478 XXX 


2T477XXX + 409374040 





Country of Origin 


New Zealand 


New Zealand 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 


Rate 
(litre/minute) 


5.8 


5.9 


6.8 


9.6 


9.6 


7.5 


8.5 


8.1 


7.4 


8.7 


8.7 





Date of Issue 


30.7.2019 


17.7.2019 


17.7.2019 


17.7.2019 


17.7.2019 


12.7.2019 


12.7.2019 


12.7.2019 


12.7.2019 


12.7.2019 


9.7.2019 


9.7.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0034 


Company 





Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


H20 (PRO) Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 





Dornbracht 


Dornbracht 


Hansgrohe 





27221XXX + 409374040 


27221000 + 58.9355.0 


27491 XXX + 409374040 


27491000 + 58.9355.0 


28444XXX 


04121115800-XX 


20154.XXX 


ACS60090 + 00411427 


59152.XXX 


28.649.970.XX 


14370.XXX 


95924-E1 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 


Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.4 


8.4 


8.4 


8.1 


9.3 


8.9 


7.8 


8.4 





Date of Issue 


9.7.2019 


9.7.2019 


9.7.2019 


9.7.2019 


9.7.2019 


28.6.2019 


28.6.2019 


28.6.2019 


28.6.2019 


28.6.2019 


28.6.2019 


25.6.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0022 


Company 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


H20 (PRO) Ltd 


JESTO (Italy Standard) Limited 


JESTO (Italy Standard) Limited 





JESTO (Italy Standard) Limited 





Creative Source Holding Company 
Limited 


Company's Telephone / Web 
Site 





2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.! 


2891 9772 
www.ebon.com.|! 


2891 9772 
www.ebon.com.|! 





2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.! 


2891 9772 
www.ebon.com.! 


2891 9772 
www.ebon.com.|! 





5223 6018/3188 9398 


5223 6018/3188 9398 


5223 6018/3188 9398 


2123 9512 





Hansgrohe 


H20 PRO 


LA TORRE 


LA TORRE 


Hansgrohe 


Miracle source 





28548-E1 


28489-E1 


SH101-CP-E1 


SP1G2-E1 


SP2DW + SPITY-El 


R12000-39-E1 


SOFF CIV20-E1 


28539-E1 


Miracle Source 2.0 





Country of Origin 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 











Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


5.9 


7.7 


5.8 


5.8 


6.7 


5.4 


4.8 


5.9 


18.4 


10.3 


11 


2.9 





Date of Issue 


25.6.2019 


25.6.2019 


21.6.2019 


21.6.2019 


21.6.2019 


21.6.2019 


21.6.2019 


21.6.2019 


17.5.2019 


17.5.2019 


17.5.2019 


17.5.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 19-0010 


Company Company's Telephone / Web 
Site 





Creative Source Holding Company 2123 9512 
Limited 


Delabie Limited 3971 9194 
www.delabie.com 


Delabie Limited 3971 9194 
www.delabie.com 


Delabie Limited 3971 9194 
www.delabie.com 


Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 
www.kohler.com.hk 





Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 
www.kohler.com.hk 


German Pool (HK) Ltd. 


H20 (PRO) Ltd 2891 9772 
www.ebon.com.hk 
H20 (PRO) Ltd 2891 9772 
www.ebon.com.hk 
H20 (PRO) Ltd 2891 9772 
www.ebon.com.hk 
H20 (PRO) Ltd 2891 9772 
www.ebon.com.hk 


Dynamic Building Material Co., Ltd 2838 0692 
www.dynamichk.com 












Miracle source 


GERMAN POOL 








Miracle Source 1.0 


709150GR 


709010GR 


712000GR 


1260904-XX 


1261848-XX 


GPA-SHW6 


BP250TOSN-E1 


B4005-E1 


D3005F-E1 


28532-E1 


6570005-00 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


2.8 


5.4 


4.8 


8.4 


9.2 


3.8 


6.5 


5.3 


5.5 


5.6 





Date of Issue 


17.5.2019 


17.5.2019 


17.5.2019 


17.5.2019 


30.10.2019 


10.5.2019 


10.5.2019 


26.4.2019 


26.4.2019 


26.4.2019 


12.4.2019 


1.4.2019 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 19-0009 |Dynamic Building Material Co., Ltd 2838 0692 6830005-00 Germany 5 1.4.2019 
www.dynamichk.com 

SB 19-0008  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28.014.979.XX Germany 6.9 1.4.2019 
www.bschk.com 

SB 19-0007  JKa Shing Enterprises (H.K.) Limited www.kashingehk.com 8.2 22.3.2019 

SB 19-0006  JKa Shing Enterprises (H.K.) Limited www.kashingehk.com SCHLEICH 6.9 22.3.2019 

SB 19-0005  JH20 (PRO) Ltd 2891 9772 G00-280EP 8.8 4.3.2019 
www.ebon.com.hk 

SB 19-0004  JH20 (PRO) Ltd 2891 9772 G28-66W 8.8 4.3.2019 
www.ebon.com.hk 

SB 19-0003 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27220XXX + 409374040 Germany 8.5 11.1.2019 
www.grohe.com 

SB 19-0002  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 21238XXX Germany 8.5 11.1.2019 
www.grohe.com 


SB 19-0001 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 9 11.1.2019 
www.bschk.com 




















SB 18-0253 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 GROHE 28796XXX + 402804040 Germany 9 1 6.5 14.12.2018 
www.grohe.com l 


SB 18-0252 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI R97338 10.6 14.12.2018 
www.arnhold.com.hk 


SB 18-0251  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 21062XXX Germany 18.2 14.12.2018 
www.grohe.com 





























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 18-0250  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27065XXX Germany 16 14.12.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0249 |B.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Dornbracht 28669970.xx Germany 8.3 7.12.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0248 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 Dornbracht 28011979 Germany 8.2 7.12.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0247 |H2O (PRO) Ltd 2891 9772 Hansgrohe Germany 5.9 7.12.2018 
www.ebon.com.hk 

SB 18-0246 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 Dornbracht XS-058526/28775980-XX Germany 6.1 7.12.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0245 |H2O (PRO) Ltd 2891 9772 Hansgrohe Germany 39 7.12.2018 
www.ebon.com.hk 

SB 18-0244  JAlliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 BOSSINI B00150000030005 Tai 7.12.2018 
www.allianceascent.com 

SB 18-0243 JH20 (PRO) Ltd 2891 9772 Hansgrohe Germany 5.9 7.12.2018 
www.ebon.com.hk 

SB 18-0242 B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 7.8 7.12.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0241 Glory Top Building Materials Ltd 3583 8333 Torneiras Roriz PAR007 + 58.8635.1 Portugal 5.3 7.12.2018 
www.glorytop.com.hk 

SB 18-0240  JAXENT (Shanghai) Co. Ltd. A604-01xx 9 7.12.2018 


SB 18-0239 |AXENT (Shanghai) Co. Ltd. A600-01xx 5.6 7.12.2018 









































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0233 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2806 0611 


www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


ZUCCHETTI 


BOSSINI 


ZUCCHETTI 


American Standard 


American Standard 





1582302650 


FF1-CN521H00000028 


1582300550 


FF1-CN521H00000009 


Z94133 


100020 


Z94726 


TRM-RTBR271-yy 


28793XXX + 402804040 


28793XXX + 404966040 


FFASS057-000500BC0 


FFASS056-000500BC0 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Grade 
(1/2/3/4) 







Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


19 


7.9 


8.2 


8.2 


10.7 


5.4 


7.1 


7.4 


6.5 


6.4 


6.2 


6.4 





Date of Issue 


7.12.2018 


7.12.2018 


7.12.2018 


7.12.2018 


20.11.2018 


20.11.2018 


20.11.2018 


20.11.2018 


7.11.2018 


7.11.2018 


7.11.2018 


7.11.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0213 


Company 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Tin Fat Plastic (International) Ltd. 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


Arnhold & Co. Ltd. 


Company's Telephone / Web 





Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2893 5663 
www.tinfat.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 


www.arnhold.com.hk 





American Standard 


American Standard 


American Standard 


Dornbrachi 


Dornbrachi 


Dornbrachi 





FFASS055-000500BCO 


FFASS506-000XX0BFO 


FFASS505-000XX0BFO 


28.013.979.00 


36.517.979.XX 


36.515.979.XX 


26513XXX 


27239XX1 


1250133-XX 


K-18358T-CL-XX 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 






Rate 
(litre/minute) 


8.1 


8.4 


8.4 


7.1 


8.1 


5.8 


5.8 


6.1 


8.6 


8.6 





Date of Issue 


7.11.2018 


31.10.2018 


31.10.2018 


31.10.2018 


26.10.2018 


26.10.2018 


26.10.2018 


26.10.2018 


3.10.2018 


3.10.2018 


27.9.2018 


27.9.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0201 


Company 





Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 








1236560-XX 


K-R99062T-XX 


K-R99062K-XX 


K-1236750-XX 


K-76399T-XX 


K-R97009T-XX 


K-R97009K-XX 


1297467-XX 


K-21335T-XX 


K-21335K-XX 


1183428-XX 


K-R99973T-XX 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 





Grade 
(1121314) 


Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.3 


8.3 


8.3 


9.3 


9.3 


9.3 


9.3 


7.8 


7.8 


7.8 


8.1 


8.1 





Date of Issue 


21.9.2018 


21.9.2018 


21.9.2018 


21.9.2018 


21.9.2018 


21.9.2018 


21.9.2018 


17.9.2018 


17.9.2018 


17.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 

the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 

Efficiency Label 


SB 18-0200  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-72437T-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 





SB 18-0199  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-72437K-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0198 Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 1297484-XX 7.5 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0197 Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-21336T-XX 7.5 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0196  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-21336K-XX 7.5 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0195 Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 1226887-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0194  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-R99969T-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0193 Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-R72421T-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0192  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-R72421K-XX 8.1 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0191 Kohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 1212230-XX 8.7 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 

SB 18-0190  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-99107T-XX 8.7 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 


SB 18-0189  JKohler Asia Pacific Ltd 3125 7728 K-99107K-XX 8.7 14.9.2018 
www.kohler.com.hk 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0177 


Company 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





1236561-XX 


K-R99063T-XX 


K-R99063K-XX 


1119917-XX 


K-R1599T-XX 


K-R15996T-XX 


K-17493T-XX 


K-17493K-XX 


93220-1 


26253-1 


26251-1 


26239-1 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 








Grade 
(1121314) 


Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.6 


8.6 


8.6 


8.1 


8.1 


8.1 


8.1 


8.1 


TI 


7.6 


7.6 


7.6 





Date of Issue 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 


14.9.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0165 


Company 





Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 





Company's Telephone / Web 


Site 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Teorema 





1260906-XX 


K-98220T-XX 


1181007-XX 


K-12861T-XX 


K-12861K-XX 


1181006-XX 


26605-1 


26604-1 


26336-1 


TEO-A9C05290-001 


26473000 


27541001 + 58.8638.1 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 





Grade 
(1121314) 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.3 


8.3 


8.4 


8.4 


8.4 


7.2 


7.2 


5.3 


5.5 


6.1 


7.6 





Date of Issue 


10.9.2018 


6.9.2018 


6.9.2018 


10.9.2018 


10.9.2018 


10.9.2018 


6.9.2018 


6.9.2018 


6.9.2018 


3.9.2018 


17.8.2018 


17.8.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Grohe Hong Kong Ltd 


Registration 
Number 





SB 18-0164 
SB 18-0163 


SB 18-0153 





H20 (PRO) Ltd 
SB 18-0162  JH20 (PRO) Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 





Dreyer & Co Ltd 
Dreyer & Co Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 





Hansgrohe Pte Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Acme Sanitary Ware Co. Ltd. 





Company's Telephone / Web 


Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


2613 2016 
www.dreyer.com.hk 


2613 2016 
www.dreyer.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2388 7171 
www.acmesanitaryware.com 


hk 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





27541001 + 58.8636.1 


98376-1 


1260903-XX 


1065970-XX 


K-15344T-XX 


F255300(11) 


F255300(1) 


45720-2 


26332-1 


26051001 


EM8009.050 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 










Grade 
(1/2/3/4) 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


5.3 


4.6 


4.1 


8.5 


19 


7.9 


9.4 


8.3 


10.6 


8.1 


5.2 


6.9 





Date of Issue 


17.8.2018 


7.8.2018 


7.8.2018 


7.8.2018 


7.8.2018 


7.8.2018 


27.7.2018 


27.7.2018 


24.7.2018 


24.7.2018 


24.7.2018 


4.7.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company 
Number 

SB 18-0152  JGrohe Hong Kong Ltd 

SB 18-0151 Grohe Hong Kong Ltd 

SB 18-0150  JArnhold & Co. Ltd. 

SB 18-0149  JGlory Top Building Materials Ltd 

SB 18-0148  JGlory Top Building Materials Ltd 

SB 18-0147  JH20 (PRO) Ltd 

SB 18-0146  JGrohe Hong Kong Ltd 

SB 18-0145 |Grohe Hong Kong Ltd 

SB 18-0144 |H20 (PRO) Ltd 

SB 18-0143  JJesto (Italy Standard) Development 
Company 

SB 18-0141 Jesto (Italy Standard) Development 
Company 


SB 18-0140  JJesto (Italy Standard) Development 








Company 


Company's Telephone / Web 
Site 








2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2806 0611 


www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2891 9772 


www.ebon.com.hk 


5223 6018/3188 9398 


5223 6018/3188 9398 


5223 6018/3188 9398 





Armitage Shanks 


Armitage Shanks 


American Standard 


American Standard 





26048001 


26047XX1 


K-72421T-E2-yy 


A4672AA 


AS452AA 


BP250TOSN-1 


CF-9015.001.50 


CF-9018.001.50 


D1205QM.6F 





Country of Origin 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 












Rate 
(litre/minute) 


6.1 


6.1 


5.4 


12.9 


7.4 


5.2 


11.6 


4.2 


12 





Date of Issue 


4.7.2018 


4.7.2018 


4.7.2018 


15.6.2018 


15.6.2018 


15.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0128 


Company 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Kohler Asia Pacific Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Luen Hing Hong Building Materials 
Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Company's Telephone / Web 
Site 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


3125 7728 
www.kohler.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2391 0356 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 





1226888-XX 


K-R74215T-XX 


K-R72415K-XX 


CF-9019.001.250 


CF-9017.000.50 


CF-9033.000.50 


CF-9031.000.50 


CF-S038.006.50 


CF-S036.006.50 


WR-4121401 WE-1 


CF-9012.001.50 


CF-9036.000.50 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 


Rate 
(litre/minute) 


7.8 


7.8 


7.8 


6.9 


7.5 


8.5 


T3 


7.3 


6.8 


6.2 


7.9 





Date of Issue 


8.6.2018 


8.6.2018 


8.6.2018 


12.6.2018 


12.6.2018 


1.6.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


31.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0116 


Company 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 





Company's Telephone / Web 


Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 





American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 


American Standard 





CF-9032.000.50 


CF-S041.000.50 


CF-S033.006.50 


CF-S032.006.50 


CF-S031.006.50 


CF-S030.006.50 


CF-9014.001.50 


5B1403C0G 


5B1303C0G 


5B1103C0G 


5B8003000 


5B1DO3COG 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 








Grade 
(1121314) 








Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


8.3 


8.3 


AI 


7.1 


7.9 


7.9 


9.5 


8.2 


8.2 


8.2 


8.2 


8.1 





Date of Issue 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


29.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 





Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 18-0115 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1C03C0G 8.1 18.5.2018 
www.roca.hk 

SB 18-0114 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1B03C0G 8.1 18.5.2018 
www.roca.hk 

SB 18-0113 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5BG003000 8.1 18.5.2018 
www.roca.hk 

SB 18-0112 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1407C0G 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk 8 

SB 18-0111 Roca Sanitaryvvare Ltd 2506 2438 5B1307C0G 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk ` 

SB 18-0110 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1107C0G R 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk N 

SB 18-0109  JRoca Sanitaryvvare Ltd 2506 2438 5B5007000 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk Ñ 

SB 18-0108 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1408C0G 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk ‘ 

SB 18-0107 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1308C0G 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk 

SB 18-0106 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1108C0G 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk Ñ 

SB 18-0105 [Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B5008000 8.5 18.5.2018 
www.roca.hk 


SB 18-0104  JRoca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B1A11C0G 8.1 18.5.2018 
www.roca.hk 
































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





Roca Sanitaryware Ltd 
Roca Sanitaryware Ltd 
Roca Sanitaryware Ltd 
Roca Sanitaryware Ltd 
Roca Sanitaryware Ltd 
Glory Top Building Materials Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 
Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


SB 18-0092 


Company's Telephone / Web 
Site 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





American Standard 





5B1110C0G 


5B3010000 


5B1411C0G 


5B1111C0G 


5B3011000 


CER-HANDSET /MF-DB-CP 


+ FR-SHOWER/6-C/P 


CF-9016.001.50 


27591001 


27923001 


275712XE 


27870XX1 


26045XX1 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 











Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


8.1 


8.1 


7.9 


7.9 


19 


5.9 


7.8 


8.9 


5.3 


7.7 


6.2 





Date of Issue 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


18.5.2018 


11.5.2018 


4.5.2018 


4.5.2018 


4.5.2018 


30.4.2018 


30.4.2018 


30.4.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 18-0091 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H07.000.50 8.9 27.4.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0090  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H03.000.50 7.8 27.4.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0089  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H04.000.50 7.6 27.4.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0088  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H14.000.50 9 27.4.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0087  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H10.000.50 6.6 27.4.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0086 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard CF-9H01.000.50 8.6 27.4.2018 
www.grohe.com À 

SB 18-0085  JVSC Building Products Co. 2186 8280 DM715CMF TË 23.4.2018 
www.leisureplushk.com 

SB 18-0084  JVSC Building Products Co. 2186 8280 DM704CMF 6.7 23.4.2018 
www.leisureplushk.com 

SB 18-0083  JVSC Building Products Co. 2186 8280 DM706CMF 6.9 23.4.2018 
www.leisureplushk.com S 

SB 18-0082  JVSC Building Products Co. 2186 8280 TBW01013B 8.3 23.4.2018 
www.leisureplushk.com 

SB 18-0081  JVSC Building Products Co. 2186 8280 TBW01012B 8.1 23.4.2018 
www.leisureplushk.com 


SB 18-0080  JVSC Building Products Co. 2186 8280 TBYVO1008B 5.9 13.4.2018 
www.leisureplushk.com S 





Number 






































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 18-0079  JVSC Building Products Co. Ltd 2186 8280 TBYVO1004B 9.1 13.4.2018 
www.leisureplushk.com : 

SB 18-0078  JVSC Building Products Co. Ltd 2186 8280 TBYVO1003B 8.3 13.4.2018 
www.leisureplushk.com 

SB 18-0077  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26333-1 Germany 7.9 13.4.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0076  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 27383-1 7.6 13.4.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0075  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 27375-1 7.6 13.4.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0074  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 28464-1 5.6 13.4.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0073  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 28568-1 Germany 8 13.4.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0072  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26724-1 Germany 7.9 29.3.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0071  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 ACS55083 ' 5.7 20.3.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0070  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 ACS55093 7.8 20.3.2018 
www.bschk.com 

SB 18-0069 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-114 19 16.3.2018 
www.arnhold.com.hk 


SB 18-0068  JArnbhold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-115 7.9 16.3.2018 
www.arnhold.com.hk 





Number 





























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0056 


Company 


Arnhold & Co. Ltd. 


Arnhold & Co. Ltd. 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Company's Telephone / Web 






Site 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





BDR-MX-SH-116 


EMS-MX-SH-223 


10531-1 


2605 1-1 


26578-1 


26727-1 


26826-1 


26828-1 


27463-1 


27461-1 


27464-1 


27462-1 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


7.7 


8.2 


8.2 


8.3 


8.4 


8.5 


8.4 


19 


7.9 


7.8 


7.8 





Date of Issue 


16.3.2018 


16.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 


6.3.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 18-0055  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 28462-1 8.2 6.3.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0054  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 TRM-RTDO168-yy 4.7 6.3.2018 
www.arnhold.com.hk 

SB 18-0053 |VOLA A/S 45-70-23-55-00 Denmark 8.8 14.3.2018 
www.vola.com 

SB 18-0052 |VOLA A/S 45-70-23-55-00 8.8 14.3.2018 
www.vola.com 

SB 18-0051 |VOLA A/S 45-70-23-55-00 N 7.6 2.3.2018 
www.vola.com 

SB 18-0050 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27869XX1 Germany 7.3 30.1.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0049  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27610XX1 Germany 7.3 30.1.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0048  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27608XX1 Germany 7.8 30.1.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0047 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27575XX2 Germany 7.1 28.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0046 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26472XXX Germany 6.5 28.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0045  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27574001 Germany 8 28.2.2018 
www.grohe.com 


SB 18-0044  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26050XX1 Germany 5.4 28.2.2018 
www.grohe.com 









































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0032 


Company 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 





Company's Telephone / Web 


Site 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





36822-1 


28588-1 


28583-1 


28567-1 


28538-1 


28537-1 


28491-1 


28467-1 


28466-1 


26470-1 


26469-1 


26457000 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Grade 
(1/2/3/4) 








Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


3.1 


8.4 


8.3 


8.4 


8.1 


3.7 


4.5 


5.4 


7.6 


7.6 


7.9 





Date of Issue 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


27.2.2018 


15.2.2018 


15.2.2018 


14.2.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 18-0031 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26466XXX Germany 6.7 14.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0030 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26465XXX Germany 6.3 14.2.2018 
www.grohe.com ‘ 

SB 18-0029 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26410000 Germany 8.5 14.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0028  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26043XX1 Germany 6.1 13.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0027  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26044001 Germany 6 13.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0026 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26467000 Germany 6.7 13.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0025  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26469XXX Germany 6 13.2.2018 
www.grohe.com 8 

SB 18-0024 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26468000 Germany 6.7 13.2.2018 
www.grohe.com ‘ 

SB 18-0023 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26474XXX Germany 6.4 13.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0022 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27574002 Germany 7.9 13.2.2018 
www.grohe.com 

SB 18-0021  JRoca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B9108CON 10 30.1.2018 
www.roca.hk 


SB 18-0020  JRoca Sanitaryware Ltd 2506 2438 5B9008C00 10 30.1.2018 
www.roca.hk 





Number 
































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 18-0008 


Company 


Roca Sanitaryware Ltd 


Roca Sanitaryware Ltd 


VOLA A/S 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 


Hansgrohe Pte Ltd 





Company's Telephone / Web 
Site 


2506 2438 
www.roca.hk 


2506 2438 
www.roca.hk 


45-70-23-55-00 
www.vola.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 


2590 0230 
www.hansgrohe.com.hk 





Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 


Hansgrohe 





5B1108CON 


5B1008C00 


28002000 


26456000 


26409000 


26465-1 


26815-1 


24013-1 


24012-1 


26813-1 


26811-1 





Country of Origin 


Denmark 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 









Grade 
(1121314) 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


10.4 


10.4 


7.6 


8.9 


6.1 


6.5 


7.5 


8.2 


7.6 


7.6 


8.4 





Date of Issue 


30.1.2018 


30.1.2018 


26.1.2018 


24.1.2018 


24.1.2018 


24.1.2018 


19.1.2018 


19.1.2018 


19.1.2018 


19.1.2018 


19.1.2018 


19.1.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 















Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 18-0007  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26805-1 Germany 8 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0006  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26803-1 Germany 8.1 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0005  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26801-1 Germany 8 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0004 Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26551-1 Germany 7.8 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0003 | Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26528-1 7.7 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0002 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26523-1 7.7 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 18-0001 Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26481-1 7.9 17.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 17-0068 |Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 Kovic KVGFO01-0613HD China 6 1 8.3 29.12.2017 

Ltd www.kimsion.com 
SB 17-0067 Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 KVGF01-0625-7L TI 29.12.2017 
Ltd www.kimsion.com 

SB 17-0066  JArnbold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-+1364:I365SH-112 6.6 15.12.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0065  JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26531-1 TJ 4.12.2017 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 17-0064 JHansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26521-1 TƏ 4.12.2017 





www.hansgrohe.com.hk 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 17-0052 


Company 


Pacific Building Material (Project) 
Limited 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 





Company's Telephone / Web 


Site 


2528 2230 
www.pls.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 





Newform 





69356.XX.XXX 


2759710E 


28419002 


28421002 


26115YRO 


26115 YFO 


26115TYO 


26115DUO 


26115DPO 


26115DGO 


27185XXX 


26161001 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Grade 
(1/2/3/4) 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


4.5 


4.9 


8.7 


7.4 


8.9 


8.9 


8.9 


8.9 


8.9 


8.9 


8.7 


9.4 





Date of Issue 


24.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 


21.11.2017 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 17-0051  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27606001 Germany 7.6 21.11.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0050  JVSC Building Products Co. Ltd 2186 8280 Indonesia 7 21.11.2017 
www.leisureplushk.com 

SB 17-0049  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26046002 Germany 6.8 21.11.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0048  JGlory Top Building Materials Ltd 3583 8333 ATM-HANDSET/MF-DB- 6.1 6.10.2017 
www.glorytop.com.hk C/P + FR-SHOWER/6-C/P 

SB 17-0047  JDreyer & Co Ltd 2613 2016 F157600 8.9 29.9.2017 
www.dreyer.com.hk 

SB 17-0046 |Dreyer & Co Ltd 2613 2016 F150200 6.2 29.9.2017 
www.dreyer.com.hk 

SB 17-0045 |Dreyer & Co Ltd 2613 2016 F130500CW 7.7 29.9.2017 
www.dreyer.com.hk 

SB 17-0044  JDreyer & Co Ltd 2613 2016 F110100 5.3 29.9.2017 
www.dreyer.com.hk 

SB 17-0043 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-215 6 27.9.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0042  JArnbold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-214 6.2 27.9.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0041  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-155 57 26.9.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0040 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 BDR-MX-SH-156 5.5 26.9.2017 
www.arnhold.com.hk 
































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 





Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 17-0039 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard FFASS054-000500BCO 7.4 26.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0038  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI Z94725 7.6 26.9.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0037  JArnbold & Co. Ltd. 2807 9400 E082073 6.9 12.9.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0036  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27673000 Germany 8 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0035 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26161000 Germany 9.4 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0034  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28341XXX Germany n 9.4 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0033  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27471000 Germany 9.5 12.9.2017 
www.grohe.com 





SB 17-0032 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26046001 Germany 6.8 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0031  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 2759700E Germany 4.9 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0030  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27285000 Germany 9.7 12.9.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0029  JGlory Top Building Materials Ltd 3583 8333 AQB-SQ/30-C/P + FR- 5.4 11.9.2017 
www.glorytop.com.hk SHOWER/6-C/P 


SB 17-0028  JGlory Top Building Materials Ltd 3583 8333 ERI-HANDSET/MF-DB-C/P 6.1 6.9.2017 
www.glorytop.com.hk + FR-SHOWER/6-C/P 


























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 17-0027 Glory Top Building Materials Ltd 3583 8333 AQB-RO/20-C/P + FR- 5.0 28.8.2017 
www.glorytop.com.hk SHOWER/6-C/P 

SB 17-0026  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 COOPER & GRAHAM SKY-11900-SF 8.1 28.8.2017 
www.bschk.com 

SB 17-0025  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 E082051 4 28.8.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0024  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 E082069 6.5 28.8.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0023 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 American Standard FFAS9H11-000500BCO 6.6 28.8.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0022  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 COOPER & GRAHAM SKY-11800 8.4 28.8.2017 
www.bschk.com 

SB 17-0021 Tin Fat Plastic (International) Ltd. 2893 5663 SH28S-L7 6.3 28.8.2017 
www.tinfat.com 

SB 17-0020 Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 26334400 Germany 5 28.8.2017 
www.hansgrohe.com.hk 

SB 17-0019  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 Villeroy & Boch TVC00041 100061 Germany 6.3 28.7.2017 
www.bschk.com 

SB 17-0018  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 PALAZZANI 991117-53 6.6 20.7.2017 
www.arnhold.com.hk 

SB 17-0017 |Arnhold & Co. Ltd. 2807 9400 PALAZZANI 991117-51 6.6 20.7.2017 
www.arnhold.com.hk 


SB 17-0016  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 PALAZZANI 991117-50 6.6 20.7.2017 
www.arnhold.com.hk 







Number 





























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 17-0004 


Jesto (Italy Standard) Development 
Company 


Jesto (Italy Standard) Development 
Company 


Grohe Hong Kong Ltd 


Arnhold & Co. Ltd. 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 





Glory Top Building Materials Ltd 





Company's Telephone / Web 
Site 





2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


5223 6018/3188 9398 


5223 6018/3188 9398 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2510 2328 
www.bschk.com 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 





PALAZZANI 


PALAZZANI 


PALAZZANI 


PALAZZANI 





PALAZZANI 





PALAZZANI 





991117-29 


991117-28 


991117-27 


991117-16 


991117-11 


991117-10 


2757110E 


EMS-MX-SH-218 


AC800025 


WG-MFKIT2-C/P + FR- 
SHOWER/6-C/P 





Country of Origin 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 














Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


6.6 


6.6 


6.6 


6.6 


6.6 


6.6 


14.1 


9.9 


5.6 


5.4 


5.6 





Date of Issue 


20.7.2017 


20.7.2017 


20.7.2017 


20.7.2017 


20.7.2017 


20.7.2017 


26.6.2017 


26.6.2017 


26.6.2017 


16.6.2017 


1.6.2017 


6.4.2017 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 17-0003 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27888000 Germany 9 18.1.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0002  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27699000 Germany 9 18.1.2017 
www.grohe.com 

SB 17-0001 Shun Lee Building Materials and 2478 2023 SY-5733C 4.5 13.1.2017 

Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 

SB 16-0025  JGerman Pool (Hong Kong) Ltd. German Pool GPA-SHW1 China 9 1 3.7 10.1.2017 

SB 16-0024 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27671000 Germany 9 9.1.2017 
www.grohe.com 

SB 16-0023 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 2836800E Germany 5.9. 9.1.2017 
www.grohe.com 

SB 16-0022  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27492000 Germany 8 9.1.2017 
www.grohe.com 

SB 16-0021 Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27815000 Germany 6.9 9.1.2017 
www.grohe.com 

SB 16-0020  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27705000 Germany 8.1 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0020 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27705000 Germany 8.1 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0019 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26051000 Germany SQ 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0019  (Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26051000 Germany 52 29.12.2016 





www.grohe.com 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 





Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 16-0018  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28419001 Germany 8.7 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0018  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28419001 Germany 8.7 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0017  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27606000 Germany 7.6 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0017  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27606000 Germany 7.6 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0016  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27591000 Germany 7.9 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0016  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27591000 Germany 7.9 29.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0015  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27480000 Germany ' 7.8 28.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0014 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28421001 Germany 7.4 28.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0013 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 26047000 Germany ' 6.9 28.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0012  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27664000 Germany 8.4 28.12.2016 
www.grohe.com 

SB 16-0011  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27661000 Germany i 8.9 28.12.2016 
www.grohe.com 


SB 16-0010  (Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 F01-5002 i 6.8 22.12.2016 
Ltd www.kimsion.com 





























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 


Register (as at 31.3.2022) 
Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 16-0009  JArnhold & Co. Ltd. 2807 9400 EMS-MX-SH-184 | 8.4 15.12.2016 
www.arnhold.com.hk 
SB 16-0008  J(Glory Top Building Materials Ltd 3583 8333 EVO-MFSRK-DB-C/P + FR- 5.8 12.12.2016 
www.glorytop.com.hk SHOWER/6-C/P 
SB 16-0007  (Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 F03-0023 4.7 12.12.2016 
Ltd www.kimsion.com 
SB 16-0006  (Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 FO01-0024 6.6 12.12.2016 
Ltd www.kimsion.com 
SB 16-0005  )Kimsion Plastic & Metal Manufacturing |2493 0257 FO1-3009 5.5 12.12.2016 
Ltd www.kimsion.com 
SB 16-0004  JTin Fat Plastic (International) Ltd. 2893 5663 7.4 8.12.2016 
www.tinfat.com 
SB 16-0002 |Jesto (Italy Standard) Development 5223 6018/3188 9398 4.1 7.7.2016 
Company 





Number 























SB 16-0001  JJesto (Italy Standard) Development 5223 6018/3188 9398 5.1 7.7.2016 
Company 

SB 15-0006  JShing Shun Engineering Factory 2555 7103 Shing Shun SS-15004 China 9 1 6.3 7.10.2015 
Company Limited www.shingshun.com 


SB 15-0005  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited 2510 2328 APOO0004 100 r 4.5 19.8.2015 
www.bschk.com 
SB 15-0004 |Esaar Electrical Appliance 2549 2200 18F-ECO 4.3 22.7.2015 
(ShenZhen)Co., Ltd. www.esaarchina.com 
SB 15-0003  JE£I International Ltd 2384 0682 BMD-6010/TM2008 5.4 8.5.2015 
www.bellini-italy.com 





























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 




















and Technology Industry Co., Ltd 


www.kpdrf.com 




















Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 15-0002 Tin Fat Plastic (International) Limited |2893 5663 SH33SA 6 24.4.2015 
www.tinfat.com 
SB 15-0001 Tin Fat Plastic (International) Limited |2893 5663 7.3 24.4.2015 
www.tinfat.com 
SB 14-0002  JShenzhen Rongchao Electrical Co., Ltd. |86-0755-2535 1128 BARROW BA203 China ô 1 4.2 3.10.2014 
SB 14-0001 China Environment Technology (HK) |2519 6068 Water Academy 5.1 25.4.2014 
Ltd www.cet.hk 
SB 13-0015 AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 AQUAmate SHO132732 China ô 1 5.3 23.10.2013 
www.aquamategroup.com 
SB 13-0014  JAQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 AQUAmate SH0128911 6.6 30.08.2013 
www.aquamategroup.com 
SB 13-0013 Kaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L10-1B 8.3 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0012  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L10-1A 8.3 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0011 Kaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L10-2B 8.3 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0010  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L10-2A 8.3 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0009 |Kaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L26-3B 32 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0008 Kaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L26-3A 32 22.05.2013 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 























Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 
SB 13-0007  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L26-5B 52 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0006  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-L26-5A 5.2 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0005  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 6.9 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0004  JKaiping DRF Sanitary Ware Science (86) 7502738938 AFT-LI15-1 6.9 22.05.2013 
and Technology Industry Co., Ltd www.kpdrf.com 
SB 13-0003 Shing Shun Engineering Factory 2555 7103 Shing Shun SS-13003 7.8 13.05.2013 
Company Limited www.shingshun.com 
SB 13-0002  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27400000 Germany 8.4 22.03.2013 
www.grohe.com 
SB 13-0001  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27478000 Germany 8.5 22.03.2013 
www.grohe.com 
SB 12-0022 [E&I International Ltd 2384 0682 Bellini BL-78+T2006 China 1 6.6 13.08.2012 
www.bellini-italy.com I 
SB 12-0021 China Environment Technology (HK) 12519 6068 Water Academy Bachelor 6.5 13.08.2012 
Ltd www.cet.hk 
SB 12-0020  JBrighten Building Materials Limited 2880 0331 Tandrup 8.8 06.07.2012 
SB 12-0019 |AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 AQUAmate SHO120832 6.8 06.07.2012 
www.aquamategroup.com 
SB 12-0018  JMan Fung Distributors Ltd 2327 0165 HS1917 7.4 06.07.2012 


























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 12-0006 


Company 


Man Fung Distributors Ltd 


Man Fung Distributors Ltd 


E&I International Ltd 





B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


B.S.C. Sanitarywares Supply Limited 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2327 0165 


2327 0165 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 


2510 2328 
www.bschk.com 











HS9917 


HS1326 


BG-98+T2006 


SHO223732 


SHO323732 


SHO124432 


SHO123532 


KSAJ-400 (2.7mm jetcore) 


KSAJ-300 (2.7mm jetcore) 


KSAJ-200 (2.7mm jetcore) 


KSAJ-400 (3.4mm jetcore) 


KSAJ-300 (3.4mm jetcore) 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 








Water Efficiencyj Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


5.3 


6.7 


8.1 


6.5 


6.4 


6.6 


5.6 





Date of Issue 


06.07.2012 


06.07.2012 


05.06.2012 


02.03.2012 


02.03.2012 


02.03.2012 


02.03.2012 


23.02.2012 


23.02.2012 


23.02.2012 


23.02.2012 


23.02.2012 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 
























Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 

SB 12-0005  JB.S.C. Sanitarywares Supply Limited |2510 2328 KSAJ-200 (3.4mm jetcore) 11.3 23.02.2012 
www.bschk.com 

SB 12-0001 Brighten Building Materials Limited 2880 0331 Buschmann BU2115 6.7 16.01.2012 

SB 11-0035  JBrighten Building Materials Limited 2880 0331 Tandrup JT850 Denmark 9 1 6.6 22.12.2011 

SB 11-0034  JTOTO (H.K.) Limited 2861 3177 THX118SEMN Indonesia 7.8 5.12.2011 
hk.toto.com 

SB 11-0033  JShing Shun Engineering Factory 2555 7103 Shing Shun SS-11002 7.2 22.9.2011 

Company Limited www.shingshun.com 

SB 11-0032 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0221522 6.4 20.5.2011 
www.aquamategroup.com 

SB 11-0031 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0127652 6.3 6.5.2011 
www.aquamategroup.com 

SB 11-0030 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0128332 5.9 6.5.2011 
www.aquamategroup.com 

SB 11-0029 |WINKLER Ltd 2967 8438 KW3002.PCW 6.9 4.5.2011 
www.winklerlimited.com 

SB 11-0028 |Well Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 8.5 4.5.2011 
www.wellbloom.com 

SB 11-0027  JVYell Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 6.8 4.5.2011 
www.wellbloom.com 

SB 11-0026 | Well Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 8.3 4.5.2011 





www.wellbloom.com 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 





Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 11-0025 | Well Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 6.9 4.5.2011 
www.wellbloom.com 

SB 11-0024  JVVell Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 6.8 4.5.2011 
www.wellbloom.com 

SB 11-0023  JVVell Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 7.4 4.5.2011 
www.wellbloom.com 

SB 11-0022 | Well Bloom International Ltd 2687 6976 THREE DROP 3 7 7.6 4.5.2011 
www.wellbloom.com i 

SB 11-0021  JTin Fat Plastic (International) Ltd 2893 5663 7.4 13.4.2011 
www.tinfat.com 8 

SB 11-0020  JShing Shun Engineering Factory 2555 7103 Shing Shun SS-11001 ; 3.9 7.4.2011 

Company Limited www.shingshun.com 

SB 11-0018 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27544000 Germany f 8.2 30.3.2011 
www.grohe.com 

SB 11-0017  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27543000 Germany I TI 28.3.2011 
www.grohe.com 8 

SB 11-0016 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27542000 Germany 8.2 28.3.2011 
www.grohe.com 

SB 11-0015 |Hung Cheong Hong International Ltd |2698 1012 LABETA LA-RS 1500 4.3 24.3.2011 

SB 11-0014 |Hung Cheong Hong International Ltd |2698 1012 LABETA LA-H1490 6 24.3.2011 


SB 11-0013  JHung Cheong Hong International Ltd 2698 1012 LABETA LA-5490 5.4 24.3.2011 
































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 11-0001 


Company 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Dongguan Brand New Plastic Products 


Ltd 


AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd 


AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd 


Sandbrook Ltd 


Wai Ka Trading Company Ltd 


Kukel International Group Ltd 


Grand Art Building Materials Ltd 





Company's Telephone / Web 
Site 


2698 1012 


2698 1012 


2698 1012 


2698 1012 


2698 1012 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2699 0968 
sandbrook.hk 


2997 8289 
www.lioncastle.com.hk 


2838 8323 
www.kukel.com 


2490 1566 





LABETA 


LABETA 


LABETA 


LABETA 


LABETA 


AQUALAND 


AQUAmate 


AQUAmate 


CORONA 


LION CASTLE 





LA-5159 


LA-5057 


LA-3041 


LA-3494 


LA-3496 


SHO304731 


SHO304731 


SHO304732 


GTB-L13-XX 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


5.3 


5.3 


5.9 


5.5 


5.1 


7.4 


7.4 


7.4 


6.4 


7.4 


6.7 


8.5 





Date of Issue 


24.3.2011 


24.3.2011 


24.3.2011 


24.3.2011 


24.3.2011 


8.3.2011 


8.3.2011 


8.3.2011 


4.3.2011 


31.1.2011 


20.1.2011 


18.1.2011 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 10-0100 


Company 





Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Wai Ka Trading Company Ltd 


Wai Ka Trading Company Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 





Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


China Environment Technology (HK) 
Ltd 


Kimsion Plastic & Metal Manufacturing 
Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2997 8289 
www.lioncastle.com.hk 


2997 8289 
www.lioncastle.com.hk 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2519 6068 
www.cet.hk 


2493 0257 
www.kimsion.com 





LION CASTLE 


LION CASTLE 


waterpik 


waterpik 


waterpik 


waterpik 


waterpik 


waterpik 


Water Academy 





27253 000 


27251 000 


NVC-657 


NVL-651 


NMC-653 


NML-653 


NSC-653 


NSL-653 


LuxSpa (Handheld) 


KVGFO1-0619 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


6.9 


5.9 


6.9 


6.4 


6.8 


6.8 


6.8 


6.9 


II 


4.9 





Date of Issue 


20.12.2010 


20.12.2010 


23.11.2010 


23.11.2010 


17.11.2010 


17.11.2010 


17.11.2010 


17.11.2010 


17.11.2010 


17.11.2010 


10.11.2010 


22.10.2010 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 10-0088 


Perpetuity Group Ltd 


Perpetuity Group Ltd 


Perpetuity Group Ltd 


Company's Telephone / Web 
Site 





2824 5000 


2824 5000 


2824 5000 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 





Crenides 


Crenides 


Crenides 


Bathdilly 


Bathdilly 


Bathdilly 





SMA0066 


SMA0036 





SMAO0042 


100090329 


100090327 


100090325 


100090336 


100090337 


100090339 


100090338 


100090332 


100090301 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


6.7 


6.7 


5.8 


4.6 


4.4 


7.1 


5.5 


6.4 


4.9 


6.3 


4.7 





Date of Issue 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 10-0076 


Main 
AQU 











Amate Sanitary Ware Europe Ltd 





Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Amate Sanitary Ware Europe Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2698 9233 
www.mainplan.com.hk 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 


2756 6331 
www.aquamategroup.com 





Bathdilly 


Bathdilly 








100090328 


100090326 


100090335 


100090331 


100090340 


100090334 


100090302 


SHO205632 


SHO212312 


SHO121032 


SHO122832 


SHO400632 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 








Grade 
(1121314) 











Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


7.1 


7.6 


7.8 


6.4 


10.4 


12 


7.4 


6.7 


6.8 





Date of Issue 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


19.10.2010 


30.9.2010 


30.9.2010 


30.9.2010 


30.9.2010 


30.9.2010 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Site Presentation on Grade Rate 

the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 

Efficiency Label 


SB 10-0075 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SHO200632 6.9 30.9.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0074 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0125612 7.2 30.9.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0073 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SHO307032 ( 6.6 30.9.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0072 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SHO100812 7.1 30.9.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0071  JDreyer & Co Ltd 2613 2016 F7O0100(1) é 8.1 27.9.2010 
www.dreyer.com.hk 

SB 10-0070 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27134 000 Germany 11.3 9.9.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0067  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27236 000 Germany 12.5 9.9.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0065 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27234 000 Germany } 13 9.9.2010 
www.grohe.com PI 

SB 10-0064 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27222 000 Germany ' 13.9 9.9.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0063 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27221 000 Germany 14.1 8.9.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0061  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27265 000 Germany 14.1 8.9.2010 
www.grohe.com 


SB 10-0059  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28233 000 Germany 8.4 8.9.2010 
www.grohe.com 



































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 10-0044 


Company 





Grohe Hong Kong Ltd 


Kimsion Plastic & Metal Manufacturing 
Ltd 


Kimsion Plastic & Metal Manufacturing 


Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


James Wong & Co Ltd 


James Wong & Co Ltd 


James Wong & Co Ltd 


James Wong & Co Ltd 





Company's Telephone / Web 
Site 


2806 0611 
www.grohe.com 


2493 0257 
www.kimsion.com 


2493 0257 
www.kimsion.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2811 5868 
www.jameswongco.com.hk 


2811 5868 
www.jameswongco.com.hk 


2811 5868 
www.jameswongco.com.hk 


2811 5868 
www.jameswongco.com.hk 





PRESTO 


PRESTO 


PRESTO 


PRESTO 





27246 000 


KVGFO01-0625 


KVGFO1-0613 


27128 000 


28756 000 


28794 000 


27066 000 


27067 000 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the VVater 
Efficiency Label 





Grade 
(1121314) 





Water Efficiencyj Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


5.1 


11.9 


15.8 


14.5 


7.4 


8.1 


7.8 


7.8 





Date of Issue 


8.9.2010 


23.8.2010 


23.8.2010 


6.8.2010 


6.8.2010 


6.8.2010 


6.8.2010 


6.8.2010 


8.7.2010 


8.7.2010 


8.7.2010 


8.7.2010 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 






Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 10-0043 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 PRESTO 8.2 8.7.2010 
www.jameswongco.com.hk 

SB 10-0039 [Moen China Ltd 2506 0670 HK144464 ; 7.6 7.6.2010 
www.moen.com 

SB 10-0037 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 RADA/Mira/RESPONS 6.2 27.5.2010 
www.jameswongco.com.hk E 

SB 10-0036 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 RADA/Mira/EV 5.7 27.5.2010 
www.jameswongco.com.hk N 

SB 10-0034  JChit Shing 2698 6105 E 52 26.5.2010 

SB 10-0033 |AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 AQUAmate SW0200732 6.6 25.5.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0032 |AQUAmate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 AQUAmate SW0108912 6.5 25.5.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0031  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27391 000-1 7.9 24.5.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0030  JGrohe Hong Kong Ltd 2806 0611 27387 000-1 78 24.5.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0029  JShun Lee Building Materials and 2478 2023 EXQ246CH 10.5 19.5.2010 

Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 

SB 10-0024 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 PRESTO å 8 10.5.2010 

www.jameswongco.com.hk 


SB 10-0023 |James Wong & Co Ltd 2811 5868 SPEAKMAN S-2005-HOTEL-E2 ( 6.7 10.5.2010 
www.jameswongco.com.hk 



































The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 10-0010 





James Wong & Co Ltd 


James Wong & Co Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Sandbrook Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Grohe Hong Kong Ltd 


Hung Cheong Hong International Ltd 


Acme Sanitary Ware Co. Ltd. 





Company's Telephone / Web 


Site 


2811 5868 


www.jameswongco.com.hk 


2811 5868 


www.jameswongco.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2690 9396 
sandbrook.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2698 1012 


2388 7171 


www. acmesanitaryware -com 


hk 





SPEAKMAN 


SPEAKMAN 


TUBRAK 


LABETA 


F.lli Nolli 





S-2253-E15 


28308 000 


28517 000 


28373 000 


28783 000 


28239 000 


27238 000 


27247 000 


LA-H3010 


S/122E 





Country of Origin 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 


Germany 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 





Grade 
(1/2/3/4) 


Water Efficiency] Nominal Flow 


Rate 
(litre/minute) 


9.8 


5.7 


14.7 


9.7 


7.8 


19 


12 


TI 


7.8 


8.8 


7.8 





Date of Issue 


10.5.2010 


10.5.2010 


29.4.2010 


29.4.2010 


29.4.2010 


27.4.2010 


27.4.2010 


27.4.2010 


27.4.2010 


27.4.2010 


21.4.2010 


21.4.2010 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Web Country of Origin Symbolic Water Efficiency] Nominal Flow Date of Issue 
Number 






Site Presentation on Grade Rate 
the Water (1/2/3/4) (litre/minute) 
Efficiency Label 


SB 10-0009 |Hung Cheong Hong International Ltd |2698 1012 LABETA LA-5031 í 8.5 1.4.2010 

SB 10-0008 |Hung Cheong Hong International Ltd |2698 1012 LABETA LA-3070 i 5 1.4.2010 

SB 10-0007 |Grohe Hong Kong Ltd 2806 0611 28871 000 Germany l 15 26.3.2010 
www.grohe.com 

SB 10-0005 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SHO116612 7.4 22.3.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0004 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0107912 Tek 22.3.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0003 Amate Sanitary Ware Europe Ltd |2756 6331 SH0107911 TI 22.3.2010 
www.aquamategroup.com 

SB 10-0002  JSandbrook Ltd 2690 9396 TUBRAK 7.7 12.2.2010 
sandbrook.hk 


SB 10-0001 Sandbrook Ltd 2690 9396 TUBRAK 13 12.2.2010 











sandbrook.hk 





SB 09-0012 (Petra Enterprise Ltd. 2343 6498 Petra 456 China 9 1 6.7 30.12.2009 
www.petra-enterprise.com 


SB 09-0011  JPetra Enterprise Ltd. 2343 6498 7.5 30.12.2009 
www.petra-enterprise.com 

SB 09-0010 (Petra Enterprise Ltd. 2343 6498 6.9 30.12.2009 
www.petra-enterprise.com 

SB 09-0009 (Petra Enterprise Ltd. 2343 6498 6.6 30.12.2009 
www.petra-enterprise.com 


























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Showers for Bathing 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 





SB 09-0001 


Company 


Petra Enterprise Ltd. 


Petra Enterprise Ltd. 


Regent International (H.K.) Ltd. 


Regent International (H.K.) Ltd. 


Regent International (H.K.) Ltd. 


E & I International Ltd 


Acme Sanitary Ware Co. Ltd. 


Sandbrook Ltd 


Company's Telephone / Web 


Site 


2343 6498 
www.petra-enterprise.com 


2343 6498 
www.petra-enterprise.com 


2492 8211 
www.jmi.com.hk 


2492 8211 
www.jmi.com.hk 


2492 8211 
www.jmi.com.hk 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2388 7171 
www.acmesanitaryware.com 
hk 


2690 9396 
sandbrook.hk 





American Standard 


TUBRAK 





SSH00510- CH, SS, WH, 


RD, GN and CB 


SSH00410- CH and SS 


SSH00130-CH, SS and WH 


BL-88/18 


WF-9005.000.50 





Country of Origin 





Symbolic 
Presentation on 
the Water 
Efficiency Label 








Water Efficiency] Nominal Flow 


Grade 
(1/2/3/4) 





Rate 
(litre/minute) 


6.6 


5.6 


6.9 


8.1 


6.5 


TI 


9.8 


9.6 





Date of Issue 


30.12.2009 


30.12.2009 


30.12.2009 


30.12.2009 


30.12.2009 


24.12.2009 


24.12.2009 


12.12.2009 





